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MARELLI - Mod. 9A 85 - Simile al mod. 9A 75, con sintonia a indultori variabili. Prowislo di traaformatore di alimentazione e val- 

vole nonnali, a 6,3 V d’accensione. Media frequenza 470 kc/a. Produzione 194647. 











